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Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapımı devam etmekte olan Yeni Mahalle-D100 Karayolu kanal 
yapımı çalışmalarının yavaş yavaş sonuna geliniyor. D-100 Karayolundan gelen sel sularının Yeşilırmağa 


aktarılması amacıyla yapılmakta olan kanal, 220 metre uzunluğunda olup çalışmalarda binlik büzler 
kullanılmaktadır. 


Çalışmaların son aşamaya ulaştığı kanal, Yeni Mahalle halkına ve tüm Taşova'ya hayırlı uğurlu olsun. 
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